
GELOSO S. A. 
Gruppi AF n. 1915 e 1910 


TABELLA Dl REGOLAZIONE 


Cireutto 

Punto allin. 

Elemento 

da refolare 

nel 1815 

nel 1916 

OM o*c. 

210 m 

15 

_ 

OM ant. 

210 m 

16 

18 

OM corr. 

520 m 

10 

18 

OL osc. 

750 m 

17 

— 

OL ant. 

750 m 

18 

— 

OL co it. 

1800 m 

20 

— 

OC1 one. 

14 m 

11 

11 

OCf anL 

14 m 

12 

12 

OC2 one. 

28 m 

13 

13 


28 m 

14 

14 

OC3 oac. 

— 

— 

15 

OC3 ant 

— 

— 

16 


— 

— 

20 


(MF a 467 kHx) 






















